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D.A.M.S. ASSEMBLEUR-MONITEUR- 
DÉSASSEMBLEUR 



D.A.M.S. est un logiciel intégrant un assembleur, un moniteur et un 
désassembleur symbolique pour développer et mettre au point facile- 
ment des programmes en langage machine sur les micro ordinateurs 
AMSTRAD. Les trois modules sont co-résidents en mémoire ce qui 
assure une grande souplesse d'utilisation. Vous pouvez notamment uti- 
liser un éditeur plein écran, un assembleur immédiat, un désassembleur 
symbolique, une trace et beaucoup d'autres fonctions très puissantes. 
D.A.M.S. est entièrement relogeable et est bien évidemment écrit en 
langage machine. 

- L'éditeur est du type plein écran et sans numéro de ligne. Des com- 
mandes spéciales permettent la recherche ou la substitution de mots 
ou de phrases, l'effacement, la duplication et le déplacement de blocs 
de textes. 

- L'assembleur Z80 est doté de pseudos instructions d'assemblage tel- 
les que IF, THEN, ELSE et DEFB, DEFW, etc. Il permet l'assemblage 
de plusieurs blocs de texte source. La table des labels générée peut être 
ensuite utilisée par le moniteur, le désassembleur et le mode trace. 

- Le moniteur comprend plus de 15 commandes pour utiliser trace, dump, 
affichage et modification des registres, exécution d'un programme... 

- Le désassembleur peut créer du texte source à partir d'un programme 
en langage machine avec génération automatique de labels et DEFB. 
Le source peut être modifié à partir de l'éditeur et réassemblé. 

- La trace comprend un mode rapide pour mettre au point des routines 
importantes. Chaque instruction est analysée avant son exécution pour 
éviter tout blocage système. 

D.A.M.S. est entièrement autonome (il possède sa propre pile et ses 
routines systèmes). 

D.A.M.S. est un logiciel français développé par Pascal SEGUY. 

Prix sur cassette : 295 F TTC pour CPC 464. Réf. : AM 208. 

Prix sur disquette : 395 F TTC pour CPC 664 8- CPC 6128 Réf. : AM 308. 
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D.A.M.S. est un logiciel intégrant un assembleur, un moniteur et un 
désassembleur symbolique pour développer et mettre au point facile- 
ment des programmes en langage machine sur les micro ordinateurs 
AMSTRAD. Les trois modules sont co-résidents en mémoire ce qui 
assure une grande souplesse d'utilisation. Vous pouvez notamment uti- 
liser un éditeur plein écran, un assembleur immédiat, un désassembleur 
symbolique, une trace et beaucoup d'autres fonctions très puissantes. 
D.A.M.S. est entièrement relogeable et est bien évidemment écrit en 
langage machine. 

- L'éditeur est du type plein écran et sans numéro de ligne. Des com- 
mandes spéciales permettent la recherche ou la substitution de mots 
ou de phrases, l'effacement, la duplication et le déplacement de blocs 
de textes. 

- L'assembleur Z80 est doté de pseudos instructions d'assemblage tel- 
les que IF, THEN, ELSE et DEFB, DEFW, etc. Il permet l'assemblage 
de plusieurs blocs de texte source. La table des labels générée peut être 
ensuite utilisée par le moniteur, le désassembleur et le mode trace. 

- Le moniteur comprend plus de 15 commandes pour utiliser trace, dump, 
affichage et modification des registres, exécution d'un programme... 

- Le désassembleur peut créer du texte source à partir d'un programme 
en langage machine avec génération automatique de labels et DEFB. 
Le source peut être modifié à partir de l'éditeur et réassemblé. 

- La trace comprend un mode rapide pour mettre au point des routines 
importantes. Chaque instruction est analysée avant son exécution pour 
éviter tout blocage système. 

D.A.M.S. est entièrement autonome (il possède sa propre pile et ses 
routines systèmes). 

D.A.M.S. est un logiciel français développé par Pascal SEGUY. 

Prix sur cassette ; 295 F TTC pour CPC 464. Réf. *. AM 208. 

Prix sur disquette : 395 F TTC pour CPC 664 & CPC 6128 Réf. : AM 308. 
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